§• 11^*                 Die harmonische Grundfunction.
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Nehmen wir zunachst 17 innerhalb S" und an der Gr gleich Null an; so ergiebt sich
-|- Jc*u)df = 0,
und da ij in S", abgesehen von dem Grenzwerth Null, will
ist, so folgt bieraus
(15)                                ^M-J-.^ _ o.
Diese Gleicbung ist bierdurch zunachst nur fur die Sf bewiesen.    Da   aber  S' jeder Theil von  S sein kan] etwaigem  Ausschluss  solcher Linien und Punkte, in ,den Ableitungen  von u unstetig sind,  so ist die Gleicbung ( der ganzen Flache S befriedigt.
Wir macben in der Formel (14) noch eine zweite An iiber r\. Wir nehmen einen willkiirlichen Punkt p innerl an, uncl nelimen eine Function A wie im Satz §. 113, II eino Losung der Gleichung
z/A -|~ JU = 0,
die im ganzen Gebiete S, mit Ausnahme des Punktes p ( uncl stetig ist, und im Punkt p logarithmisch unendlicb w Wir nehmen ri = /I innerhalb S" und setzen 97 willl jedoch. stetig, in das Gebiet Sf bis zum Rande s fort, so am Rande s den Werth Null erhalt. Dies ist moglich, we A in. clen etwa vorhandenen Beriihrungspunkten «, /?,... und <5 gleicb Null annehmen, was nach der Schlussbemerk §. 113 gestattet ist. Es ergiebt sicb dann aus (14):
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